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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 6 मई, 2004 

सं. 42 /( आर ई - 2003 )/ 2002 -- 2007 
का. आ . 552( अ ). -- समय- समय पर यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 2002 -- 2007 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश 
व्यापार (विकास तथा विनियमन ) अधिनियम , 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्यात और आयात 
के आई टी एच ( एच एस ) वर्गीकरण, 2002 - 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है : -- 

2. निर्यात और आयात मदों के आई टी एच ( एच) वर्गीकरण की अनुसूची -1 ( आयात ) के परिशिष्ट -3 की सूची से निम्नलिखित को 
हटाया जाता है : 
क्रम सं. लागू बी आई एस मानक 

उत्पाद का नाम 
( 1 ) (2 ) 

( 3 ) 
143. आई एस : 15111 ( भाग -1 ) 

साधारण प्रदीपन सेवाओं के लिए स्व - धारा स्थिरक लैम्प भाग -1 सुरक्षा अपेक्षाएं 
__ आई एस : 15111 ( भाग -2 ) 

साधारण प्रदीपन सेवाओं के लिए स्वतः धारा स्थिरक लैम्प भाग - 2 निष्पादन 

अपेक्षाएं 
148 . . आई एस : 13703 ( भाग - 2 ) 

1000 वोल्ट ए सी या 1500 वोल्ट डी सी ( भाग - 2 ) से अनधिक वोल्टता के लिए 

लघु वोल्टता फ्यूज प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए 
149. आई एस : 9385 ( भाग -1 ) 

उच्च वोल्टता फ्यूज ( भाग -1) विद्युत धारा सीमन फ्यूज 
150 . आई एस : 9385 ( भाग -2 ) 

उच्च वोल्टता फ्यूज ( भाग- 2 ) बहिष्करण समरूप फ्यूज 
151 . आई एस : 13947 ( भाग- 2 ) 

कम वोल्टता स्विच गियर और नियंत्रण गियर ( भाग -2) परिपथ विच्छेदक 
152. आई एस : 13947 ( भाग - 2 ) 

कम वोल्टता स्विच गियर और नियंत्रण गियर ( भाग - 3) स्विच, डिस - कनेक्टर , 
स्विच,डिसकनेक्टर और फ्यूज संयोजक यूनिटें 


144 . 
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( 1 ) (2 ) 

(3 ) 
153 . 345 TH : 13947 ( 471-4 ) 

कम वोल्टता स्विच गियर और नियंत्रण गियर ( भाग - 4 ) सम्पर्कक और मोटर 

स्टार्टर 
154 . 3713 TA : 13947 ( T1 - 5 ) 

कम वोल्टता स्विच गियर और नियंत्रण गियर विर्निदेश ( भाग-5 ) नियंत्रण परिपथ 

युक्तियां तथा स्विचिंग अवयव 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

( 91. F .01/89/ 180 / 12 .-5852/7 TA 03 / 17 - 1T ] 

एल . मानसिंह , महानिदेशक , विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 

NOTIFICATION 
New Delhi,the 6th May, 2004 

No . 42 (RE -2003)/2002 – 2007 
S . O . 552 (E ). -- In exercise of the powers conferred by under Section 5 of the Foreign Trade (Development and 
Regulation ) Act, 1992 read with paragraph 2 .1 of the Export and Import Policy , 2002 – 2007 (RE 2003), the CentralGovernment 
hereby makes the following amendments in the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items, 2002 — 2007 published 
on 31st March , 2002 as amended from time to time, namely : 

2. The following shall be deleted from the list of Appendix III to Schedule 1 (IMPORTS )of ITC(HS) Classifications of 
Export and Import Items: 


Sl.No . 


Applicable BIS Standards 


Name of the Products 


143 


IS : 15111 ( Pt. 1) 


144 . 


IS : 15111 ( Pt . 2) 


148 


IS : 13703 (Pt. 2) 


149 . 


150). 


IS : 9385 (Pt. 1) 
IS : 9385 (Pt.2) 
IS : 13947 (Pt. 2) 
IS : 13947 (Pt. 3 ) 


Self ballasted lamps for general lighting services : Part 1 safety 
requirements. 
Self ballasted lamps for general lighting services : Part 2 
Performance requirements . 
Low voltage fuses for voltages not exceeding 1000 V AC or 1500V 
DC (Pt. 2 ) fuses for use by authorized persons. 
High voltage fuses (Pt.1): Current limiting fuses 
High voltage fuses (Pt.2 ) : Expulsion similar fuses 
Low voltage switchgear and control gear -(Pt. 2) circuit breakers 
Low voltage switchgear and control gear -(Pt. 3) switches, 
disconnectors , switch disconnectors and fuse combination units . 
Low voltage switchgear and control gear-(Pt. 4 ) contractors and 
motor starters 
Low voltage switchgear and control gear-(Pt. 5 ) control circuit 
devices and switching elements . 


151. 


152 . 


· 153 


IS : 13947 (Pt. 4 ) 


154 . 


IS : 13947 (Pt. 5) 


This issues in Public Interest . 


[F . No .01/89/ 180/Moni- 5852/ AM03/PC -IA ] 

L .MANSINGH , Director General of 
Foreign Trade and ex -officio Addi. Şecy . 
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